Kazimierz Piotr Grabowski 


Były kościelny kościoła $. Anny przez lat 17, a potém do posług kościoła 
Archipresbitealnego N. P. Maryi w Krakowie. 


Przezywszy lat 62, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w dniu 25 Marca 1885 roku. 


Pozostała rodzina, zapraszają Krewnych, Znajomych i szanown 


ą Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
z Skostnicy Cmentarnej dnia 27. b. m. t. j w Pi 


atek godzinie 4-tćj popołudniu a następnie na 


MSZĘ Ś. ZALOBNA 


odprawi się w Sobotę dnia 28 b, m. w kościele N. P. Maryi przed oltarzem P. Jezusem 


ukrzyżowanóm. 
o godzinie 9-téjz rana, 


W drukarni F, K, Pobudkiewicza w Krakowie. 


